JJ I E LT 


M JEAN - FRANÇOIS - CLEMENT 

MORAND, 

ECUYER, DOCTEUR-REGENT 

DE LA FACULTE DE MEDECINE 

EN L’UNIVERSITÉ DE PARIS, 

PROFESSEUR D’ANATOMIE ET DE L’ART DES ACCOUCHEMENS, 

F ERA gratuitement, 8c en François, en faveur des Ma¬ 
trones 8c Sage-Femmes, leurs Afpirantes 8c Elèves ,un 
Cours fur l’Art des Accouchemens. 

1 / commencera Aîarcli prochain vingt-neuvième jour cVOctobre 
1754, ^ quatre heures précifes de relevée , commuera 
les autres jours à la même heure. 

DANS L’AMPHITHÉATRE DES ÉCOLES DE MÉDECINE- 

Rue de la Buçherjç , vis-à-vis le Petit Pont de P Hôtel-Dieu, 

5 (cm) 






